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المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة ككلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن التدربة / (منيره عبدالرحمن سعد الذياب) هوية وطنية رقم )٠١15/8588(‏ 
قد الدحیت ببرنامج (الإدارة المكتبية للعاملات في المجال الأمنى) 
والذي عقد خلال الفترة من ٤٤۳٩/۹/۱۳‏ ١م‏ إلى ٤۳/۹/۱۳‏ ٤ا‏ 
واجتازت البرنامج بنجاح وبتقدير (ممتاز) وكان ترتيبها (") من بين المتدربات البالغ عددهن )٤ ١(‏ متدربة 


والله الموفق 


مدير ا النسائي الأمني NR‏ 7 
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وو لو وزاك 
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